Inz. RUDOLF 


DUDZIK 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, BRAT | DZIADZIUS 
przeżywszy lat 73, zmarł nagle dnia 30 czerwca 1981 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 7 lipca br. o godzinie 10 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 
czynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ, SIOSTRA, WNUKI I RODZINA. 


Mas Unug Pegricowych Mr | 
10 wie, ul. Bob. Staitagradu m 


